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TABELLA DELLE TENSIONI 

[misurale fra i pitdini d»Hf valvole • massa con voltmalro 


VALVOLE 1 -«- L V2 


Tensione conlinua prima del fiUro = 275 V 

Tenjsione conlinua dopo il fiUro = 246 V 

CorfinU anodi&a totals = 75 mA 

Corrente anodica 6V6 = 40mA 
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RADIO MARELLI - Mod. 118 - Radiofonografo. Una gamma onde medie da 516 a 1625 kc. e 4 bande di ondc corte espanse da 48, 
31, 25 e 19 ni. Media frcquenza 455 kc. Potenza d’uscita max 7 w. Consumo 0,37 A. Potenza assorbila 35 W circa. 



































